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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΗ, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1077 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

441 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

II ερ 1 τρο—■&·—τού ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερίου 

(Θεσσαλονίκης). 

Περί άνα·ί»εωρήσεως τών ορών καί περιορισμών δαμήσεως 
των οικοπέδων τον ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας ’Ά- 
στρους (Κυνουρίας—-Νομού Αρκαδίας). 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρ&ωσις σφαλμάτων στο διάγραμμα τής ύπ’ άρι*$. 
337800/11.10.77 $ποφάσεως τής Δ.Τ'.Γ.Ν.Α. «κερί 
έγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητος Ζεφνρίον Ν. 
Αττικής».;.. 3 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

( 1 ) 

Περί τροποποιήσεως τού ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερίου 
(Θεσσαλονίκης). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ΰπ" δύει τάς διατάξεις τού άπό 17 "Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», ώς μεταγενεστέρως 
έτροποποιήδησαν καί συνεπληρ ώθησαν καί εΐδικώτερον των 
άρθρων 2 (παρ. 1). 3. 9 καί 70 αυτού, καί ΐδόντες τάς ύπ : 
άρι-5. 08/1975, 147/1975. 41/1976. 69/1976 καί 100/ 
1976 πράξεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου Έλευ·&ερίου, τάς 


ύπ' άρι·5. 270/1976 καί 808/1977 γνωμοδοτήσεις τού Συμ¬ 
βουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ώς καί την 
ΰπ" άρι-ί». 1003/1977 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου τής "Ε¬ 
πικράτειας, προτάσει τού έπί τών Δημοσίων "Εργων 'Υπουρ- 
γοΰ. άπεφασίσαμεν : 

’Άρ-δρον μόνον. 

1. Έγκρίνεται ή τροποποίησις τού ρυμοτομικού σχεδίου "Ε¬ 
λευθερίου (Θεσσαλονίκης) εις την υπό τών οδών Π. Λε- 
δαντή, Μοναστηριού. Π. Τσαλδάρη καί 'Αγίου Γεωργίου πε- 
ρικλειομένην περιοχήν ώς έμφαίνεται εις τό υπό τού Προϊστα¬ 
μένου τής "Υπηρεσίας Οικισμού τε-δεωρημένον διά τής ΰπ" 
άρι-5. Ε.30554/1977 πράξως αυτού σχετικόν πρωτότυπον διά¬ 
γραμμα υπό κλίμακα 1:500 οΰτινος συνοπτικόν άντίτυπον δη¬ 
μοσιεύεται μετά τού παρόντος. 

2. Κατά τό πρόσωπον τών οικοπέδων, ώκοδομημένων ή μή. 
τών κειμένων εντός τού ΰπό τών οδών Άναπαύσεως, Μονα¬ 
στηριού, Π. Τσαλδάρη καί Γρηγορίου περικλειομένου οικο¬ 
δομικού τετραγώνου καί δή τών έχόντων πρόσωπον έπί τών 
οδών Άναπαύσεως καί Γρηγορίου τροποποιείται διά μετατο- 
πίσεως τό προβλεπόμενον προκήπιον (πρασιά) τού πλάτους 
αυτού παραμένοντος τέσσαρα (4.00) καί πέντε (5,00) μέ¬ 
τρα, ώς έν τώ αΰτώ διαγράμματι έμφαίνεται. 

Εις τόν αυτόν έπί τών Δημοσίων "Εργων ' Υπουργόν, άνατί- 
•δεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος Διατάγμα- 
τος. 

Έν Ά-δήναις τή 17 "Οκτωβρίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


( 2 ) 

Περί άναθέωρήσεως των ορών καί περιορισμών δομήσεως 

τών οικοπέδου τού ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίου Άστρους 

(Κυνουρίας—Νομού Αρκαδίας). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Έχοντες ΰπ’ όψει τάς διατάξεις τού άπό 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», ώς μεταγενεστέρως 
έτρ-οποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν καί εΐδικώτερον τού 
άρθρου 9 αυτού, τού Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.», ώς ετρο- 
ποποιήθη διά τού Ν.Δ. 205/1974 (ΦΒΚ 363/Α') καί εΐ¬ 
δικώτερον τών άσπρων 68 (παρ. 3), 7© (παρ. 1), 16 (παρ. 
3), 17 (παρ. 2), 22 (παρ. 3), 33 (παρ. 1), 79 (παρ. 1, 
2, 3, 4 καί 5), 80 (παρ. 1 καί 2) καί 87 αύτοΰ, της παρα¬ 
γράφου 3 τού άρθρου I τού Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47Α) ώς 
τό άρθρον τούτο άντικατεστάθη διά τού άρθρου 1 τού Ν. 
Δ.1018/1971, περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού 
Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής "εις τον Υπουργόν Βορείου 
Ελλάδος καί τούς Νομάρχας άρμοδιότηιτος έπί δεμάτων έγ- 
κρίσεως, έπεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καί 
κωμών» (ΦΕΚ 220/τ. Α') καί τής εις έκτέλεσιν ταύτης έκδο- 
θείσης ΰπ’ άριθ. Ε.38942/5689/1976 άπσφάσεως τού Υφυ¬ 
πουργού Δημοσίων Έργων «περί έξαιρέσεως τής περιοχής 
Παραλίου ’Άστρους έκ τής άρμοδιότητος τού Νομάρχου ώς 
προς την έ'γκρισιν, έπέκτασιν. τροποποίησιν κλπ. τών σχεδίων 
πόλεων καί κωμών» (ΦΕΚ 408Δ) καί ίδόντες τάς ΰπ’ άριθ. 
311/1977 καί 550/1977 γνωμοδοτήσεις τού Συμβουλίου Δη- 
μοσίων ’Έργων (Τμήμα (Μελετών), ώς καί την ΰπ’ άριθ. 
1022/1977 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
προτάσει τού έπί τών Δημοσίων ’Έργων Υπουργού άπεφασί- 
σαμεν: 

Άρθρον 1. 

Αναθεωρούνται οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως τών οι¬ 
κοπέδων τού ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίου ’Άστρους (Κυ¬ 
νουρίας—Νομού Αρκαδίας) καί καθορίζονται κατά τομείς 
Λ, Β, Γ, Δ, Ε καί Ζ έμφαινομένους εις τό, ΰπό τού Προϊ¬ 
σταμένου τής Υπηρεσίας Οικισμού τεθεωρημένον διά τής ΰπ’ 
άριθ. Ε.31798/1977 πράξεως αυτού σχετικόν πρωτότυπον 
διάγραμμα: ΰπό κλίμακα 1 :5000. ούτινος συνοπτικόν άντίτυ- 
πον δημοσιεύεται μετά τού παρόντος, ώς έν τοΐς έπομένοις 
άρθρ οις. 

Άρθρον 2. 

Τομεύς Α'. 

1. ”Αρτιον καί οικοδομήσιμον οικόπεδον θεωρείται έκάστη 
συνεχομένη οίκοπεδική έ'κτασις ώς έχει βάσει νομίμων τίτλων 
συνταχθέντων μέχρι την ημέραν δημοσιεύσεως τού παρόντος 
Διατάγματος. 

2. _· Οικοδομικόν σύστημα ορίζεται τών πτερύγων. 

.3/ Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως τών οικοπέδων εξήκοντα 
έπί'τοίς'εκατόν (60%) τής επιφάνειας αυτών. 

4. Τό'Μέγιστον ύψος τών κτιρίων, μη συνυπολογιζομένης 
τής στέγης, ορίζεται* εις επτά καί ’ήμισυ (7,50) μέτρα, άπα- 
γορευομένης τής ΰπερδάσεως τού ύψους αύτοΰ πλέον τού ενός 
(I) μέτρου εις οίονδήποτε σημεΐον τής οικοδομής έστω καί 
εις περίπτωσιν κλίσεως τού εδάφους. 

Τό συνολικόν, ύψος:τών κτιρίων μετρούμενον άπό οίονδήποτε 
σημεΐον τού πέριξ/φΰσικοΰ έδάφους, δεν δύναται νά ύπερό ή τά 
εννέα (9) μέτρα/ 

5. α) Ό μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων τών οι¬ 
κοδομών ορίζεται εις δύο (2). 

Εις περίπτωσιν κλίσεως τού έδάφους ό' αριθμός τών ορό¬ 
φων δεν όυναται νά ύπερβή τους τρεις. 

β) Εις περίπτωσιν κλιμακώσεως τής οικοδομής λόγω τής 
κλίσεως τού έδάφους ή μ’κροτέρα έπιτρεπομένη διάστασις 
τής κλιμακώσεως είναι παραλλήλως μεν τής προσόψεως τά 
τέσσαρα (4) μέτρα καθέτως δέ έπ’ αύτής τά τρία (3) μέτρα. 

γ) Απαγορεύεται ή κατασκευή ορόφων έν έσοχή. 


δ) Άνωθεν τού άνωτάτου έπιτρεπομένου αριθμού ορόφων 
τών οικοδομών απαγορεύονται αί ΰπό τού άρθρου 87 τού Ν.Δ, 
8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» κατασκευαί. 

6. Απαγορεύεται ή δημιουργία έπιπέδου όψεως, ίσων δια¬ 
στάσεων ύψους καί πλάτους. 

7. Ώς δομή δομήσεως θεωρείται ή έν τοΐς πράγμασι ΰφι- 
σταμένη τοιαύτη. 

8. α) Αί οικοδομαί δέον νά καλύπτωνται διά στέγης έκ κε¬ 
ράμων βυζαντινού τύπου, προεξεχούσης έκ τών έξωτερικών 
ορατών όψεων τού κτιρίου μέχρι εξήκοντα έκατοστών τού μέ¬ 
τρου (0.60) διά ξύλινης κορνίζης. 

(δ) Απαγορεύεται απολύτως ή συνέχισις τών οικοδομικών 
έργασιών, αιτινες ακολουθούν τάς τοιαύτας τού φέροντος ορ¬ 
γανισμού καί τών τοίχων πληρώσεως τού κτιρίου, έάν προητ 
γουμένως δεν έχουν περαιωθή αί έργασίαι κατασκευής τής 
στέγης τού κτιρίου. 

γ) "Απαγορεύεται κατά τήν βαφήν τών έξωτερικών τοί¬ 
χων ή χρήσις έτέρου χρώματος πλήν τού λευκού, άνευ έγκρί- 
σεως τής αρμόδιας Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχιτεκτονικού 
"Ελέγχου. 

δ) Τά ανοίγματα θυρών καί παραθύρων δέον νά διατάσ- 
σωνται έπί τού αύτοΰ κατακορύφου άξονος. άναλόγως διαστά¬ 
σεων ύψους προς πλάτος, τών μεν παραθύρων, μεγαλυτέρας 
τού ενός καί πέντε δέκατα (1.5) τών δέ θυρών καί προθηκών 
τού ένος προς δύο περίπου. 

Τά μεταξύ αυτών πλήρη δέον όπως έχουν διαστασιν πλά¬ 
τους. τουλάχιστον τεσσαράκοντα έκατοστά (0,40) τού μέτρου. 

ε) Τά ΰαλοστάσια δέον όπως κατασκευάζωνται ξύλινα μετά 
καίτιων, τά δε σκούρα αυτών ξύλινα, δίφυλλα, αναοιπλου- 
μενα Πρεσιδωτά, ταμπλαδωτά ή καί καρφωτά. 

Αΐ κύριοι θΰραι τών κτιρίων δέον νά κατασκευάζωνται ξύ¬ 
λινα:. ταμπλαδωταί ή καρφωταί. 

Τά κουφώματα έν γένει δέον νά χρωματίζωνται σε μονο- 
χρώμους δαθείς τόνους τού καφέ σκούρου, πρασίνου, γκρι 
ανοικτού καί κυανού σκούρου. 

στ) Αί προθήκαι τών καταστημάτων δέον νά είναι ξύλι¬ 
να!. τά δέ παραπετάσματα ασφαλείας· αυτών ομοίως ξύλινα 
ταμπλαδωτά ή καρφωτά. 

Τά στηρίγματα τών προστεγασμάτων τών καταστημάτων 
δέον νά κατασκευάζωνται ή ξύλινα ή σιδηρά συνθέτου μορ¬ 
φής. κατά τά παραδοσιακά πρότυπα, έπικαλυπτόμενα τά μέν 
ξύλινα διά κεράμων, τά δέ σιδηρά διά κυματοειδούς λαμαρί- 
νης. 

ζ) Οί έξώσται τών οικοδομών δέον νά μή καταλαμβάνουν 
όλο τό μήκος τής προσόψεως. άλλα νά διατάσσωνται, ·κατα 
τό δυνατόν, μεμονωμένως κατά κούφωμα ή άνά δύο κουφώμα¬ 
τα κατά τον παραδοσιακόν τρόπον, νά απέχουν δέ τουλάχιστον 
ένα (1) μέτρο άφ’ έκάστην έξέχουσα ακμήν γωνίας προσό- 
ψεως. 

Τά κιγκλιδώματα τών έξωστών δέον νά κατασκευάζωνται 
ξύλινα απλής μορφής κατά τά παραδοσιακά πρότυπα. 

η) Ή έπίστρωσις τών βαθμιδών τυχόν έξωτερικών κλι¬ 
μάκων τών οικοδομών έπί κοινοχρήστων χώρων, έπιτρέπεται 
μόνον έκ φυσικών πλακών ή σκυροδέματος, άπαγορευομένου 
τού σχιστού μαρμάρου. 

Επίσης κατά τήν διαμόρφωσιν τών κοινοχρήστων χώρων 
(έπιτρέπεται μόνον ή χρήσις φυσικών πλακών λίθων ή καί 
σκυροδέματος. 

θ) Παν βοηθητικόν κτΐσμα δέον νά προσαρμόζεται κατά 
τάς όψεις αύτοΰ προς τάς ανωτέρω διατάξεις έφ’ όσον λόγω 
θέσεως. προβάλλεται τούτο εις κοινόχρηστον χώρον. 

ι) Απαγορεύεται απολύτως ή έγκατάστασις φωτεινών έπι- 
γραφών ώς και μή φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων. 

Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή άνάρτησις. ή κατασκευή, 
μ.ή φωτεινών έπιγραφών έπί τών προσόψεων τών καταστη¬ 
μάτων έφ’ όσον τοποθετούνται κατ’ αναλογίαν προς τάς δια¬ 
στάσεις καί τήν κλίμακα τής όψεως τού κτιρίου, ώστε νά 
μην άλλοιοΰται ή μορφή αύτοΰ καί πάντοτε κατόπιν έγκρι¬ 
τε ως τής αρμόδιας Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχιτεκτονι¬ 
κού "Ελέγχου. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


414 η 


κ'ι Απαγορεύεται ή κατασκευή έκρανών τμημάτων κτι- 
ριακών έργων ΰπό τού Δημοσίου, Νομικών Προτύπων Δη¬ 
μοσίου Δικαίου ή και λοιπών οργανισμών κοινών ωφέλειας, 
αν ευ προηγουμένως έγκρίσεως τής μορφής αυτών υπο τής 
Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. >. 

λ) Πάτα λεπτομέρεια ή τυχόν άμφ'.σβήτησις έπί τών ανω¬ 
τέρω άφορώτα άποκλειττικώς εις την μορφήν τού κτιρίου 
ρυθμίζεται υπό τής αρμόδιας Επιτροπής "Ενασκήσεως Άρ- 
χ ι τ εκτον ι κοϋ Ελέγχου. 

μ) Ύπό τής αυτής ώς άνω Επιτροπής δύνατα: νά καλορι- 
σλούν» λοιπαΐ λεπτομέρεια! τής μορφής καί τής διατάξεως 
έπί προσληκών ή καί έπεκτάτεων υφισταμένων κτιρίων ώς 
καί έπί έργων συντηρήσεως παλαιών οικοδομών καί λοιπών 
δομικών έργων (μανδροτοίχων κλπ.). 

ν Αρλρον 3. 

Τομεΰς Β'. 

1. Ώς έλάχιττα όρια έμβαδού καί διαττάτεων τών οικ.ο- 
πέδων εξακολουθούν νά έφαρμόζωνται τά καλορισλέντα τοι- 
αΰται δυνάμει τής ΰπ" άριλ. 49981/1970 άποφάτεως τού 
Νομάρχου «περί έγκρίσεως τών ορίων τών τομέων Α καί Β 
τού ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραλίου ’Άστρους Νομού 
Αρκαδίας» (ΦΕΚ 19Δ/1971), ήτοι: 

α) Έλάχ ιστόν πρέτωπον: οκτώ (8) μέτρα 

Ελάχιστου βάλος: δώδεκα (12) μέτρα 

Ελάχιστου εμβαδόν: εκατόν πεντήκοντα (150) μ2. 

6) Κατά παρέκκλισιν άπο τού προηγουμένου εδαφίου θεω¬ 
ρούνται καί οικοδομήσιμα τά οικόπεδα άτινα κατά την 1.9. 
1969 ημέραν δημοσιεύσεως τού άπό 25.8.1969 Β. Δ/τος 
«περί καθορισμού τών όρων καί περιορισμών δομήτεως τών 
οικοπέδων, τών κειμένων εντός τών ορίων Οικισμών έχόν- 
των έγκεκριμένον ρυμοτομικόν σχέδιον» (ΦΕΚ 164Δ). δέν 
ειχον τά ο>ς άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια πλήν όμως 
ταύτα ειχον. 

Ελάχιστου πρόσωπον: πέντε (5) μέτρα 

Ελάχιστου βάλος: εξ (6) μέτρα 

Ελάχιστου εμβαδόν: εξήκοντα (60) τετρ. μέτρα. 

2. Ως οικοδομικόν σύστημα ορίζεται τό συνεχές. 

3. Μέγιστον ποσοστού καλύψεως τών οικοπέδων έβδομή- 
κοντα έπί τοις εκατόν (70%) τής έπιφανείας αυτών. 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων τών οικοδο¬ 
μών τρεις (3) με ανώτατου ύφος δέκα (10) μέτρα, μή συν- 
υπολογιζομένου τού όψους τής στέγης. 

5. "Ανωθεν τού άνωτάτου έπιτρεπομένου άριλμού ορόφων 
τών οικοδομών απαγορεύονται αί ΰπό τού άολρου 87 τού Ν.Δ. 
8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» κατασκευαί. 

6. α) Αί οικοδομά! δέον νά καλύπτωνται διά στέγης έκ 
κεράμων Βυζαντινού τύπου προεξεχούσης έκ τών εξωτερικών 
ορατών όψεων τού κτιρίου κατά τριάκοντα εκατοστά (0.301 
έως πεντήκοντα εκατοστά (0,50) τού μέτρου διά κορνίζης έκ 
συμπαγών πλίνθων τοποθετούμενων κατά τό έκφορικόν συστή¬ 
ματα έκ κορνίζης συμπαγούς μετά κυματίων κατά τά τοπικά 
παραδοσιακά πρότυπα. 

β) Απαγορεύεται απολύτως ή συνέχισις τών οικοδομικών 
έργασιών αίτινες ακολουθούν τάς τοιαύτας τού φέροντος όρ- 
γανισμού καί τών τοίχων πληρώσει»ς τού κτιρίου, έάν προη¬ 
γουμένως δέν έχουν περαιωλή αί έργασίαι κατασκευής τής 
στέγης τού κτιρίου. 

γ) "Απασαι α! εξωτερικά! όραιταί όψεις τού κτιρίου δέον 
νά σοβατίζωνται μέ κοινό επίχρισμα άνευ ιδιαιτέρας έπεξερ- 
γασίας τής έπιφανείας αυτών, έπιβάλλεται δε ή διαμόρφω- 
σις μέ σοβά τών κορνιζωμάτων, τών παρασπάδων καί λοιπών 
κατασκευών, συμφώνως προς τάς παραδοσιακάς άρχάς. 

δ) Τά κουφώματα λυρών, προληκών (όρλογωνιων ή τοξο¬ 
τών) και παραλύρων τών διαφόρων ορόφων δέον νά διατάσ- 
σωνται έπί τού αύτοΰ κατακορύφου άξονος. μέ αναλογίας (τού 
όρλογωνίου μέρους αυτών), τουλάχιστον ύψους πρός πλάτος, 
περίπου. 2:1 καί 4:2. άντιστοίχως. 


ε) Τά υαλοστάσια τών λυρών και παραλυρων δέον να κα¬ 
τασκευάζονται ξύλινα μετά καϊτίων. τά δέ σκούρα αυτών ο¬ 
μοίως ξύλινα μέ γρίλλιες άναδιπλούμενα άπλα ή πολλαπλά. 

στ) Α! προσλήκαι τών καταστημάτων δέον να κατασκευά¬ 
ζονται ξύλιναι μέ ταμπλάδες. 

ζ) Οί έξώσται δέον νά διατάσσονται άνά έν κούφωμα ή 
άνά δύο καί νά υπάρχουν τουλάχιστον ενα (1) μετρον αφ εκα- 
στην έξέχουσαν γονιόν τού κτιρίου. 



βάλλεται ή χρήσις χρώματος λευκού, χονδροκοκκινου, μπεζ 


να 
χρω- 


-I »· .... , - - 

Ο! χρωματισμοί των λοιπών στοιχείων του κτιρίου οεον 
είναι εις τόνους βάλεις καί εις άποχρώσεις τών βασικών χι 
μάτων τού -καφέ, πρασίνου καί γκρι. 

Ή χρήσις τών χρωμάτον εις τούς τοίχους δέον,-να γίνεται 
κατόπιν έγκρίσεως τής αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

λ) Απαγορεύεται άπολύτως ή έγκατάστασις φωτεινών ή 
μή διαφημιστικών πινακίδων. 

Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή τοπολέτησις έπί τών προσό¬ 
ψεων τών καταστημάτων μή φωτεινών επιγραφών εις μεγε- 
λος καί μορφήν μή άλλοιώνουσα τήν όψιν τού κτιρίου κ.ατα την 
κρίσιν τής Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

ι) Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως παλαιός οικοδομής δι' 
άνέγερεσιν νέας τοιαύτης, ή νέα δέον νά προσαρμόζεται πρός 
το περιβάλλον καί νά μή έρχεται εις άντίλεσιν μέ τήν παλαιάν 
οικοδομήν ώστε κατά τό δυνατόν νά διατηρήται ή μνήμη τής 
παραδόσωες. 

Τούτο δέον νά άποδεικνύεται διά συγκρίσεως τών σχεδίων 
καί τών φωτογραφιών τής παλαιός οικοδομής μετά τής νέας 
τοιαύτης. 


κ) Πάν έμφανές έργον ή τμήμα αυτού κατασκευαζόμενον 
ΰπό τού Δημοσίου, τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
ή λοιπών "Οργανισμών δέον νά έγκρίνεται ΰπό τής αρμόδιας 
Επιτροπής "Ενασκήσεως "Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

λ) Πάσα λεπτομέρεια ή άμφ’.σβήτησις έπί τών ανωτέρω, 
άφορώσα άποκλειστικώς εις τήν μορφήν τού κτιρίου ρυλμιζεται 
ύπό τής άραοδίας "Επιτροπής "Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου. 

μ) Ύπό τής αυτής ώς άνω Επιτροπής δύναται νά καλορι- 
σλούν λοιπά! λεπτομέρεια: ώς πρός τήν γενικήν σύνλεσιν τών 
όψεων έπί προσληκών επεκτάσεων ή καί επισκευών υφισταμέ¬ 
νων κτιρίων. 

ν) Εις περίπτωσιν διαμπερούς οικοπέδου ή καί γωνιακού 
κειμένου έντός τών παραλιακών οΐκοδομκιών τετραγώνων καί 
έχόντων όλιν έπί τής παραλίας, α: οικοδομά! διατάσσονται ΰπο- 
χρεωτικώς έπί τής γραμμής δομήσεως τής πρώτης παραλλή¬ 
λου οδού πρός τήν παραλίαν, άφιεμένου τού ύποχρεωτικώς ακα¬ 
λύπτου χώρου κατά τήν έννοιαν τού μήκους τής άλλης όψεως. 


Ό κατά τά ανωτέρω υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος τού 
οικοπέδου δέον νά συνέχεται μετά τού κοινοχρήστου χώρου άπο¬ 
λύτως. κρινομένου αυτού ΰπό τής αρμόδιας έπί τής έφαρμογής 
τού σχεδίου αρχής. 

Α! πρός τήν παραλίαν όψεις τής οικοδομής λεωρούνται κύ¬ 
ρια! όψεις αύτής. 

’Άρλρον 4. 


Τομεΰς Γ. " 

1. Ώς έλάχιστα όρια έμβαδού καί διαστάσεων τών οικοπέ¬ 
δων έξακολουλοϋν νά έφαρμόζωνται τά καλορισλέντα τοιαΰτα 
δυνάμει τής ύπ" άριλ. 49981/1970 άποφάσεως τού Νομάρχου 
Αρκαδίας (ΦΕΚ 19/Δ/1971) τά όποια συμπίπτουν μέ τά 
τοιαύτα τού τομέως Β τά άναφερόμενα εις τήν παράγραφον 1 
τού άρλρου 3 τού παρόντος Διατάγματος. 

2. Οικοδομικόν σύστημα τό συνεχές. 

3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως τών οικοπέδων έδδομήκον- 

τα έπί τοις εκατόν ΠΟ%) τής έπιφανείας αυτών. -- 
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4. Μέγιστος επιτρεπόμενος άρώμός ορόφων τών οικοδομών 
τρεις ( 3 ), μέ άνώτατον ύψος δέκα ( 10 ) μέτρα, μή συνυκολο- 

γιζομένου τοΰ ύψους τής στέγης. , , 

Γ,' ’Άνωόεν τοΰ άνωτάτου .έκιτρεκομένου άριύμου οροφών 
τών οικοδομών απαγορεύονται. αί υκο τον άρψρου 87 του Ν.Α. 
8/1973 «κερί Τ.Ο.Ιν.». κατασκευαί. ^ , ^ _ >ν 

6 . Έν κροκειμένω έχουν εφαρμογήν αί διατάσεις των εοα- 
φίων α καί β τής παραγράφου 6 τοΰ άρψρου 3 τοΰ καρόντο. 
Διατάγματος. 

"Αρθρου ο. 

Τομεΰς Δ'. 

1. Ως ελάχιστα δρια έμβαδοϋ και οιαστασεων. οικοοομικον 
σύστημα καί ποσοστού καλύψεως τών οικοκέδων ές ακολουθούν 
νά έφαρμόζωνται τά καόοροσ-λέντα τοιαϋτα δυνάμει τής άνα- 
φερομένης εις τό άρΨρον 3 τού καρόντος ΰκ^ ά,ριΨ. 49981/70 
άκοφάσεως του Νομάρχου Αρκαδίας ι^ΦΕΚ 19/Δ/ιΙ, ήτοι. 

α) Έλάχιστον προσώπου: δέ,κα τρία (13! μέτρα 

Ελάχιστου βοάρς: δέκα ες (10; μέτρα 
Έλάχιστον εμβαδόν: ττριακόσιχ (,300'ί μ2. 

Ι\7τά έ*ΛΛί3ίν άϊΤΟ ΤΌ'3' ΖΌΤ,φΜΜ '^ΞΈΟ- 

ρούνται άττ'α τ,αί οίκιχοιτ.ή^ι^α τά οί'/.οζ^α άτ^να ν,?.τα τν,/ 
1.9.1909 ημέραν δημοσιεΰσεως τού άκο 23.8.1909 13. Δ/τος 
(ΦΒΚ 104 'Δ' 1. δεν ειχον τά ώς άνω καθοριζόμενα έλάχιστα 
όρια κλήν όμως ταύτα ειχον: 

Έλάχιστον προσώπου: οκτώ 1 , 8 ; μέτρα 
Έλάχιστον ρά&ος: δώδεκα (12) μέτρα 
Έλάχιστον εμβαδόν: εκατόν κεντήκοντα ; ι 


μ 2 . 


2. Οικοδομικού σύστημα τών πτερύγων. 

3. Μεγίστου κοσοστδν κα/.ύψεως των οίκοκεΐων κεντήκοντα 
έκ: τοϊς εκατόν 59%) τής έκιφ: 

4. Μέ·; 
τρεις (3) 
συ.ένου τοΰ ύψους τής στέγης. 

3 . Τκεράνω τού ύς άνω έκιτρεκομένου ά,ριόμού ορόφων 
τών οικοδομών απαγορεύονται αί ύκό τού άρύρου 87 του Ν.Α. 
8/1973 «κερί Γ.Ο.Κ.» κατασκευαί. 

6 . Έκί των οιν,οκεοων του τομεως Δ έχουν εσ/' λογην αι 


: εκατόν .νυ ε ι της ε...ςανευ, ^υ>ω>. 

ίέγιστος έπιτρεκόμενος άριόμός ορόφων τών οικοδομών 

Έ ν,έ άνώτατον ύψος δέκα ( 10 ) μέτρα, μή συνυκολογ·- 


διαταςεις τών εδάφιων α /.α: ,4 
3 τού καρόντος Διατάγματος. 


:η;ς κα,ρ'αγραφου 


0 τοΰ άρΨρου 


’ΆρΨρον 6 . 

Τομεΰς Ε'. 

Ως έλάνιοτα όσια έν.βαδοΰ καί διαστάσεων, οικοοομικό · 
σύστημα και κρσοστον καν-υψεως των οι/.οκεοων. εςσκο/.ου- 
Ψούν νά έφαρμόζωνται τά καόο,ρεσ-ΰέντα τοιαΰτα ουνάμει τής 
ΰκ’ ά? ’Λ; Τ.ϊ’. 11991/1973 άκοφάσεως τοΰ Νομάρχου «κερί 
έκεκτάσεως σχεδίου κόλεως Παραλίου “Αστρους Νομού Αρ 
ν.αίιας») (ΦΕΚ 219/Δ'λ ήτοι: 

I. Έλάχιστον προσώπου: δέ.ν,α τέσσαρ·α ' 14) μέτρα 

Έλάχιστον βάΨο'ς: δέκα οκτώ' (181 μέτρα 

Έλάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300) μ. 2 . 


2. Οικοδομικόν σύστημα τών πτερύγων. 

3. Μεγίστου ποσοστού καλύψεως τών οικοκέδων κεντήκοντα 
έκί τοίς εκατόν (50%) τής έπιφανείας αυτών. 

4. Μέγιστος συντελεστής δομή σε ως έ'να και δύο ίεκατα 

( 1 , 2 ) 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριόμος οροφών των οικοοομω * 
τρεις (3) και τό άνώτατον ύψος αυτών δέμα (10) μέτρα, μή 
σ.-νυπολογιζομενου τοΰ ύψους τής στέγης . 

6. “Ανωόεν τοΰ ανώτατου έκιτρεκομένου άρι&μοΰ οροφών 
τών οικοδομών άκαγορεύονται αι υκο τοΰ άρόρου 87 τοΰ Ν.Δ. 
80 973 «κερί ΓΟΚυ κροδλεκόμεναι ,κατασκευαώ 

7. Έν κροκειμενω έχουν έφαρμογήν καί αί διατάσεις των 
έδαφίων α καί β τής παραγράφου 0 τοΰ άρΨρου 3 τοΰ καρόντος 
Δ.ατάγματος. 

"Αρύρψ 7. 

Τομεΰς Ζ'. 

Ώς ελάχιστα όρια έμβαδοΰ καί διαστάσεων, οικοδομικόν σύ¬ 
στημα ν.αί κοσοστον καλύψεως τών οικοπέδων εξακολουθούν 
νά έφαρμόζωνται τά καόορισΨέντα τοιαΰτα δυνάμει τής υτ 
αριό. Τ.Τ. 131.37/1974 άκοφάσεως τοΰ Νομάρχου _«κερί 
έκεκτάσεως σχεδίου κόλεως Παραλίου Αστρους Νομού Αρ¬ 
καδίας» (ΦΕΚ 43/Δ λ ήτοι: 

1. Έλάχιστον κροσωκον: δέκα κεντε (15) μέτρα 

Τΰ/νάχ'στον βάάος: είκοσι κεντε (25) μέτρα 

Έλάχιστον Εμβαδόν: τετρακόσια (400) μ2. 

2. Οικοδομικόν σύστημα κανταχόΨεν έλεύάερον. 

3. (Μεγίστου κοσοστον καλύψεως τών οικοπέδων τεσσαρά¬ 
κοντα έκι τοίς εκατόν (40%) τής επιφάνειας αυτών. 

4. 'Ο μέγιστος άριόμός ορόφων τών οικοδομών ορίζεται 
εις τρεις (3! καί τό άνώτατον ύψος αυτών εις δέκα (ΙΟ 1 
μέτρα, μή συνυκολογιζομένου τοΰ ύψους τής στέγης. 

5. Εκί τών οικοδομών τοΰ Ζ τομεως έφαρμόζονται αί δια¬ 
τάσεις τών έδαφίω^ α καί β τής καιραγραφου 6 τοΰ άρΨρου 3 
τοΰ καρόντος. 

“ΑρΨρον 8. 

ΙΙάσα μελέτη άνεγέρσεως νέας οικοδομής, κατεδαφίσει.) ς, 
κροσόήκης ή επισκευής τών οικοδομών τών κείμενων έντος 
τών διά τοΰ παρόντος καόορΓζομένων τομέων Α. Β. Γ. Δ. Ε. 
Ζ. ΰκόκειται ύκοχρεωτικώς εις τον έλεγχον τής κατά ^νόμοι 
άιμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Είλεγχου. 

“Αρθρου 9. 

Τό άκό 15.1.1977 Π. Δ/γμα «κερί αναστολής τών οικο¬ 
δομικών εργασιών εις την έντός τοΰ έγκεκριμένου ριυμοτομικού 
σχεδίου περιοχήν Παραλίου "Αστιρο«ς» (ΦΕΚ ΤΟ/Δ λ κα- 
ταργείται άκο τής δημοσιεΰσεως τοΰ παΙρίοντος Διατάγματος. 

Εις τον αυτόν έκί τών Δημοσίων “Εργων Τκοφγον. τμα- 
τ'άεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παίριά/τος Διατά- 
•ρμ,ατος. 

Έν ΆΨήναις τή 20 Οκτωβρίου 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

• Κ5ΪΜΣ¥ΑΝΤΓ0Ν©Σ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΛΤΟΣ 





«'ι€>ΚΓΛϊΜ ϊβ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 


ϊτο διάγραμμα 1:2000 που συνοδεύει την 337806/11.10. 
1977 άπόφαση τής Δ.Τ.Υ.Ν. Αττικής. και που δημοσιεύτη¬ 
κε αχο ΦΕΙΚ 397Δ720.10.77 «περί έγκρίσεως τού ρυμοτο¬ 
μικού σχεδίου Κοινότητες Ζεφυρίου Ν. Αττικής», έπιφερον- 
τ/ι οί κατωτέρω διορθώσεις: 

(1) Ή φράση, στο τέλος τού υπομνήματος, «ΕΓΚΡΙΝΕ- 
ΤΑΙ ώς ή ύπ' άρ. απόφαση τής Δ.Τ.Υ.Ν.Α.» που 

είναι έσφαλμένη' (ελλιπής κλπ.) διορθοΰται στην ορθή 
«ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ώς ή ΰπ’ άρ. 337806/11.10.77 απόφαση 
τής Δ.Τ.Γ.Ν.Α. Ό Διευθυντής». 

2) Τό κείμενο τού ανωτέρω υπομνήματος πού είναι γραμ- 
μένο κάτω άπό τό υπόμνημα: <*Τό παρόν συνοδεύει την ύπ’ 
άρ. 337806 άπό 11.10.77 τής Δ/νσεως Τεχν. Υπηρε¬ 
σιών Νομαρχίας Αττικής ’Βν Άθήναις τή . . . .1977» που 
είναι εσφαλμένο (ελλιπές) διορθώνεται, στο όρθό: «Το πα¬ 
ρών συνοδεύει την ΰπ’ άρ:θ. 337806 άπό 11.10.77 άπόφασκ 
τής Διευθύνσεως Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχίας Αττικής, 
Έν Άθήναις τή 11 Όκτωόρίου 1977 
Ό Διευθυντής 
ΧΡΙΣΤ. ΜΟΥΣΤΟΣ 
Επιθεωρητής Δ.Ε. έπί 2ω β.'). 


3) Ομοίως, ή φράση «ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΝ» πού 


(34 είναι γραμμένη κάτω άπό τό ανωτέρω κείμενο, παρ 


•Λα: 


είναι γρζμρςτνη ^ Γ ,* Αγ7Γ>γ 

είναι εσφαλμένη, (ελλιπής) διορθώνεται στην ορθή: «ΑΚ1 !·■ 
ΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡ ΑΦΟΝ» Χριστ. Παπαμελετης Τμηματαρχπς 
Προϊστάμενος Γραμματείας Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 


έπί 4ω(} 


4) 'Ομοίως εις τήν άνω αριστερά γωνία τού διαγράμματος ό 
εσφαλμένος τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΟ¬ 
ΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΥΔΚ» 
δ’Οίθώνεται στό όρθό: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ». 



(Άπό τή Δ.Τ.Υ. τής Νομαρχίας Αττικής! 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 




